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SANAYİ KÖPRÜSÜ GİRİŞİ YOLU ÇOK BOZUK 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 19 Ocak 2009 : . n A A a 
Ilçemiz Sanayi Sitesi köprüsünün orada bulunan 


kavşaktaki yol delik deşik. Aynı zamanda Uluköy kasabası ve 5 köyün bağlantısını 
sağlayan yoldaki kasisler sürücülere zor anlar yaşatıyor. 


Yetkililerden konuya acil çözüm getirmelerini bekliyoruz. 


Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 


https://tasova.gen.tr/sanayi-koprusu-girisi-yolu-cok-bozuk/ 
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